ユー ザー ズ マ ニュ アル 
User's Manual 


2006 D4 エ ンタ ー プ ライ ズ 
「MSX」 は 、MSX ア ソシエ ーション の 商標 で す 。 


ご 使用 の 前 に 、 こ の 「 安 全 上 の ご 注意 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 


絵 表 示 に つい て 


次 の 表示 は 、 製 品 を 安全 に 正しく お 使い いた だ き 、 あ な た や 他 の 人 々 へ の 危害 や 財産 へ 
の 損害 を 未然 に 防止 する た め の も の で す 。 


sg 4- この 表示 を 無視 し て 誤っ た 使い 方 を する と 、「 死 亡 ま た は 重傷 な ど を 負 
/N ” ” う 可 能 性 が 想定 され る 」 内 容 を 示し て いま す 。 


、+ 剖 こ の 表示 な を 無視 し て 誤っ た 使い 方 を する と 、[ 傷 害 を 負う 可能 性 また は 
/ ぐ : 選 。 物 的 損害 が 発生 する 可能 性 が 想定 され る 」 内 容 を 示し て いま す 。 


() 閑 止 この 記号 は [禁止 】( し て は いけ な いこ と ) を 示し ます 。 


⑤⑩) 強制 この 記号 は 「 強 制 ]( 必 ず し て いた だ く こ と ) を 示し ます 。 


/! 警告 
語 


の 水 に 濡 ら さ な いで くだ さい 。 ま た 、 濡 れ た 手 で 触れ な いで くだ さい 。 

火 の つ いた タバ コ を 本 体 の 上 に 落と さ な い で くだ さい 。 ま た 、 次 気 や 電熱 器具 の 近く 
に 放置 し な いで くだ さい 。 

可燃 物 や 引火 物 の そば で 使用 し な いで くだ さい 。 

直射 日 光 の 強い 場所 や 炎天下 の 車内 な ご 高 温 の 場所 で 使用 、 放 置 し な いで くだ さい 。 

電源 コー ド は 束ね た り 引 っ ぱっ た り 、 重 い 物 を 載せ な いで くだ さい 。 

外部 接続 端子 に 導電 性 の 異物 (金属 ビン 鉛筆 の 芯 な ど ) を 入れ な いで くだ さい 。 


ロ 


( ゆ AC ア ダ プ タ は 製品 に 同 梱 の も の を お 使い くだ さい 。 
電源 プラ グ は 根元 まで 確実 に 挿し 込ん で くだ さい 。 異 臭 発熱 な どの 異常 を 感じ た と 
き に は 、 直 ち に 電源 を OFF に し 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 

雷 が 鳴り 出し た ら 、 早 め に 電源 プラ グ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 
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の 油煙 、 湯 気 、 湿 気 、 ま こり な ご が 多い 場所 に 置か な いで くだ さい 。 
殺虫 剤 を か けた り 、 ベ ンジ ン ・ シ ン ナ ー で 拭い た り し な いで くだ さい 。 
本 機 の 上 に 重い 物 を 置か なか いで くだ さい 。 倒 れ た り 、 落 下 し て ケガ の 原因 に な る こと 
が あり ます 。 
本 機 や AC ア ダ プ タ を 布 や 布団 で お お っ た り し な いで くだ さい 。 
電源 コー ド が 傷ん だ り 、 コ ン セ ント の 差し 込み が ゆる い 時 は 使用 し な いで くだ さい 。 
ケー ブル を 人 が 通る と ころ な ど 引 っ か か りや すい と ころ に 遺 わ せな いで くだ さい 。 
つま ずい て 転倒 し た り 、 本 機 が 落下 し て 怪我 や 事故 の 原因 と な り ま す 。 
お 子 様 が び や み に 手 を 触れ な いよ うに し て くだ さい 。 
製品 は 日 本 国内 向け の 製品 で す 。 日 本 国外 で 使用 され た 場合 、 弊 社 で は 一 切 の 責任 
を 負い か ね ます 。 ま た 、 弊 社 は 本 製品 に お いて 日 本 国外 で の サポ ー ト を 行っ て お り ま 
せん 。 


⑳⑩) ご 使用 後 は 、 必 ず 電 源 プ ラグ を コン セン ト か ら 抜 いて くだ さい 。 
AC ア ダ プ タ を 抜く と き に は 、 電 源 コ ー ド を 持た ず に 先端 の コネ クタ 部 分 を 持つ て 引 
さき 抜 いて くだ さい 。 
カー トリ ッ ジ スロ ッ ト へ の 抜き 挿し 、 ケ ー ブ ル の 付け 外し 、DIP ス イッ チ の 変更 は 電 
源 OFF の 状態 で 行っ て くだ さい 。 
保管 され る 際 に は 、 カ ー ト リッ ジス ロッ ト を きち ん と 閉じ て ほこ り の 入ら な いよ う 
に し て くだ さい 。 ま た 、 小 さ な お 子 様 の 手 の 届 か な い 場 所 に 保管 し て こく だ さい 。 


本 製品 が 発生 する 電磁 波 に つい て 

本 製品 は 、 電 磁 波 の 発生 量 を 規制 する 規格 (VCCI 等 ) へ の 適合 が 確認 され て お り ま せん 。 
ラジ オ や テレ ビ な どの 受信 機 、 心 臓 ペ ー ス メー カー 等 の 動作 に 障害 を 与え る 恐れ が あり ま 
す 。 問 題 の ある 場合 は 、 十 分 な 距離 を お いて ご 使用 頂く か 、 電 源 を お 切り くだ さい 。 
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W ユー ザー の 皆さま へ 


この た び は 、「1 チ ッ プ MSX」 を ご 購入 いた だ きま し て 誠に あり が と う ご ざ いま し た 。 


1 チッ プ MSX は 、1995 年 に 生産 を 中 止 し た 松下 電器 産業 株 式 会 社 製 MSX 
turboHTFS-A1GT]」 以 来 、 実 に 1 1 年 記 り に 生産 され る 新しい MSX で す 。 MS 
X ら 相当 の ハー ドウ ェ ア を 1 チッ プ に 凝縮 する こと に より 、19.800 円 (消費 税別 ) 
の 低 価格 を 実現 いた し まし た 。 

1 チッ プ MSX は お 手持 ちの ソフ トウ ェ ア 、 周 辺 機器 を 動作 させ る だ け で な く 、 プ 
ログ ラム や ハー ドウ ェ ア を 学 点 た め の 道 具 こ と し て も きっ と 役立つ も の と 思い ます 。 
どう ぞ 存 分 に ご 活用 いた だ き 、 懐 か し さ の 中 に も 新 し さ を 感じ 取っ て いた だ けれ ば 
幸い で す 。 

な お 、 本 書 は サポ ー ト の 際 に 必要 と な り ま す の で 大 切 に 保存 し て くだ さい 。 
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| コー バッ ケー ジ に 同 梱 さ れ て いる も の 


1 チッ プ MSX 本 体 AC ア ダブ プ ブタ 


CD-ROM 


万 一 不足 する も の が あり まし た 場合 は 、 株 式 会 社 D オ エン ター プラ イズ まで お 問 
い 合 わせ くだ さい 。(…25 ペ ー ジ ) 


| 2 ソフ トウ ェ ア の ライ セン ス 


1 チッ プ MSX の ソー スコ ー ド お よび 関連 ファ イル 一 式 は 付属 CDD_ROM の \ESEMSX 
3 フォル ダ に 収録 され て いま す 。 

これ ら の 収録 内 容 に は 、 第 三 者 が 作成 し た ソフ トウ ェ ア お よび その 他 の 著作 物 が 含ま れ て 
いま す 。 各 フ ァイル の 使用 に あたっ て は 、 各 ファ イル の 使用 許諾 条項 が 適用 され る も の と し 
ます 。 
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本 体 各部 の 名 称 と 役割 


番号 は 6 ペー ジ の 写真 に ふら れ た も の に 該当 し ます の で 併せ て ご 覧 くだ さい 。 


【 天 面 底 面 】 

1. 電源 スイ ッ チ 

2. リ セッ トス イッ チ 
3。 電源 ラン プ 


4. ステ ー タ スラ ンプ 


5。 カー トリ ッ ジ スロ ッ ト 1 / 有 
6. DIP ス イッ チ 
7. 本 体 シ リア ルナ ン バ ー 


【 育 面 】 


8. PS/2 端 子 
9. VGA 出 力 端子 


10. 8 映像 出力 端子 
11. 映像 出力 端子 
12. 音声 出力 端子 
13. CMT 入 出力 端子 


14. AC ア ダブ プ タ 端 子 


【 前 面 】 
15. 拡張 端子 


16. 汎用 入出 力 ボ ー ト A/B 
17. SD/MMC カ ー ド スロ ッ ト 


押す こと で 電源 を ON/OFF し ます 。 

押す こと で 再起 動 し ます 。 

電源 ON の と き に 点灯 し ます 。 

SD/MMC カ ー ド の アク セス 中 に 点 減 し ます 。 
動作 状態 を 示し 、 通 常時 は 左右 を 往復 する よう に 光 
り ま す 。 
MSX 規 格 の カー トリ ッ ジ を 挿入 し ます 。 
各種 機能 の 設定 を 行い ます 。(ー22 ペ ー ジ ) 
製造 番号 で す 。 サ ポー ト 時 に 必要 に な り ま す 。 


PS/ の 仕様 の キー ボー ド を 接続 し ます 。 

VGA 仕 様 の モニ タ を 接続 し ます 。 
(10、11 と は 同時 に 使用 で きま せん ) 

テレ ビ の 8 映像 入力 端子 に 接続 し ます 。 
テレ ビ の コン ポジ ッ ト ビ デオ 入力 端子 に 接続 し ます 。 
テレ ビ の 音声 入力 端子 ( 白 ) に 接続 し ます 。 

デー タレ コー ダ を 接続 し ます 。 

※ 音 声 出力 を する こと も で きま す 。(…22 ペ ー ジ ) 

付属 の AC ア ダ プ タ を 接続 し ます 。 


将来 の 拡張 に 備え た 端子 で す 。USB 端 子 の 形状 を し 
て いま す が 、 現 時 点 で は お 使い に な れ ま せん 。 
MSX 規 格 の ジョ イス ティ ッ ク 等 を 接続 し ます 。 
SD/MMC カ ー ド を 挿入 し ます 。 カ ー ド は 外部 記憶 デ 
バイ ス こ と し て 使用 する こと が で きま す 。 
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3 本 体 間 部 の 名 称 と 役割 


【 天 面 / 底 面 】 


【 前 面 】 
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| 4 | 量 本 的 な 使い 方 


1 チッ プ MSX は 以下 の 手順 で 接続 し て ご 使用 くだ さい 。 


較 | 黄色 ・ 白 端子 の ケー ブル を 接続 


1 AC ア ダ プ ブタ の 接続 


AC ア ダブ プ タ 端 子 に 付属 の AC ア ダブ タ を 接続 し 、 電 源 プ ラグ を コン セン ト に 挿し 
込み ます 。 


2 テレ ビ と の 接続 
1 チッ プ MSX と テレ ビ を 接続 する に は 、 市 販 の AV ケー ブル (ピン プラ グ メ 2、 ビ 
ンプ ラグ メ ら ) を 使用 し ます 。 音 声 の ステ レオ 出力 に は 対応 し て お り ま せん 。 


③ キー ボー ド の 接続 
1 チッ プ MSX で は 、 市 販 の PS/ ね 2 キー ボー ド を 使用 し ます 。 本 体 背面 の PS/2 端 
子 に キー ボー ド を 接続 し こく だ さい 。 
MSX 規 格 の キー ボー ド と PS/ ら キーボード は 、 キ ー の 名 称 が 異な っ て いた り 、 存 
在 し な い キ ー が あり ます の で 、 キ ー を 読み 替え て ご 使用 くだ さい 。(…8 ペ ー ジ ) 


4 電源 を 入れ る 


電源 スイ ッ チ を 押す と 、。 
る よう に 光り 、 テ レビ 画面 に 


ラン プ が 点灯 し 、 ス テー タス ラン プ が 左右 を 往復 す 
MSX ロ ゴマ ー ク が 表示 され て 起動 し ます 。 


請 人 PMSXUsey Manugl 


4-1 基本 的 な 使い 方 


キー 名 称 の 読み 替え 
PS/ ら G キ ー ボ ー ド の 中 で 、 読 み 替え が 必要 な も の の リス ト で す 。 


MSX PS/ ら 備考 
[CAPGS] [CapsLock] 
[RETURN] [Enter] 
[GRAPH] [F6] また は [AIt] Alt は 左右 どちら で も 可 
[ か な ] [F7] また は [ ひら が な ] 
[SELECT] [F8] また は [ 半角 / 全角 ] 
[STOP] [End] 
[PAUSE] [Pausg] 


王 測 王 ド よ リ ラン ンズ 
キー ボー ド 上 に ある ラン プ は 、1 チ ッ プ MSX で は 以下 の 意味 を 持ち ます 。 


PAUSE ラン プ NumLock ラン プ 
CAPS ラ ンプ CapsLock ラン プ 
か な ラン プ ScrollLock ラン プ 


音量 調整 

PS/ ら キー ボー ド か ら 各 音源 の 音量 を 調整 する こと が で きま す 。 
F9 PSG 音 源 音量 アッ プ 
SHIFT + F9g PSG 音 源 音量 ダウ ン 
F10 拡張 WAVE 音 源 音 量 ア ッ プ 
SHIFT 填 F10 拡張 WAVE 音 源 音量 ダウ ン 
F1 1 FM 音源 音 量 アップ 
SHIFT 十 F1 1 FM 音源 音量 ダウ ン 
PageUp (PgUDp) マス ター 音量 アッ プ 
PageDown(PgDn) マス ター 音量 ダウ ン 
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| 42 ROM カ ー ト リッ ジ を 使う 


MSX 用 の ROM カ ー ト リッ ジ は 以下 の 手順 で ご 使用 くだ さい 。 


1 ROM カ ー ト リッ ジ を カー トリ ッ ジ スロ ッ ト に 挿し 込む 

カー トリ ッ ジ スロ ッ ト の ふた を あけ 、 向 き を 間違え な いよ うに 注意 し な が ら 
ROM カ ー ト リッ ジ を 挿し 込み ます 。 こ の と き 、 奥 まで 確実 に 挿 さ っ た こと を ご 確認 
くく 赴き いり 。 

1 チッ プ MSX で は ら 個 の カー トリ ッ ジ スロ ッ ト を 搭載 し て いま す が 、 ど ちら に 
ROM カ ー ト リッ ジ を 挿し 込ん で も 同様 の 動作 を し ます 。 た だ し 、 両 方 に RBOM カ ー 
トリ ッ ジ が 挿 さ っ て いる 場合 に は 、 通 常 ス ロッ ト 1 の ROM カ ー ト リッ ジ が 動作 し 
ます 。 


2 電源 を 入れ る 
電源 を 入れ る と MSX の ロゴ マー ク が 表示 され 、 そ の 後 ROM カ ー ト リッ ジ ガ が 動作 
ge 


1chip MSX Users′”Monuoal 


4-2 ROM カ ー ト リッ ジ を 使う 


用 カー トリ ッ ジ の クリ ー ニ ング 


ROM カ ー ト リッ ジ を 挿し 込ん で も 正常 に 動作 せ ず 、 そ の まま MSX-BASIC の 初 
期 画 面 が 表示 され て し まっ た り 、 も し く は 暴走 し て し まう こと が あり ます 。 そ の よ 
うな 場合 、ROM カ ー ト リッ ジ の 端子 部 分 が 汚れ て いる 可能 性 が 考え られ ます 。 電 源 
を OFF に し て ROM カ ー ト リッ ジ を 抜き 、 端 子 部 分 の 汚れ を 拭き 取っ て くだ さい 。 


pe ラン 


ン 


ング 


汚れ を 拭き と る に は 、 綿 棒 に 無水 エタ ノー ル も し く は イン プロパ ノー ル (いずれ 
も 調剤 薬局 で 購入 で きま す ) を 少量 含ま せ た も の を ご 使用 くだ さい 。 

な お 、 ア ルコ ー ル 分 が 残っ た 状態 で RODM カ ー ト リッ ジ を 挿し 込む と 故障 の 原因 
と な り ま す の で 、 必 ず 乾 燥 させ て か ら 挿 し 込ん で くだ さい 。 
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43 外 付 FD ドラ イブ を 使う 


カー トリ ッ ジ スロ ッ ト に MSX 用 外 付 FD ドラ イブ を 接続 する 場合 、 以 下 の 手順 で ご 使 
用 くだ さい 。 


1 DIP ス イッ チ を 確認 す 


本 体 底 部 の DIP ス イ eee 
イッ チ の |5 番 」 が 0N で 、SD/MMC カ ー ド ドラ イブ が 利用 可能 に な っ て いる と 、 ソ 
フト ウェ ア が 正 淀 に 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 


2 外 付 FD ド ライ ブ を カー トリ ッ ジ スロ ッ ト に 接続 する 
カー トリ ッ ジ スロ ッ ト は ら 個 搭載 し こい ます が 、 ど ちら の スロ ッ ト に も 接続 する 
こと が で きま す 。 奥 まで 確実 に 挿し 込ん で くだ さい 


3 電源 を 入れ る 
電源 を 入れ る と 、 外 付 FD ド ライ ブ に フロ ッ ピ ピー ディス ク が 入っ て いる 場合 は フ 
ロッ ピー ディ スク か ら 起 動 し ます 。 フロッピー ディス ク が 入っ て いな い 場 合 に は M 
SX-BASIC の 初期 画面 た な り ま す 。 


| FD ド ライ ブ の クリ ー ニ ング 


FD ド ライ ブ の ヘッ ド が 汚れ て いる と 、 正 し く デ ー タ の 読み 出し 、 書 き 込 み が で き 
な い 場 合 が あり ます 。 定 期 的 に 市 販 の 3.5 イ ンチ FDD 用 クリ ー ナ ー を 使用 し て ク 
リー ニー ググ し で くだ きい 
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デー タレ コー ダ を 使う 


1 チッ プ MSX は デー タレ コー ダ を 接続 する こと が で きま す 。 以 下 の 手順 で 使用 し て く 
だ さい 。 


1 DIP ス イッ チ を 確認 す 
本 体 底部 の DIP ス イ Mi が OFF に な っ て いる こと を 確認 し ます 。 


2 デー タレ コー ダ を 接続 する 
テー プ か ら デ ー タ を ロー ド ( 読 み 込み ) す る 場合 、CMT 入 出力 端子 と デー タレ コー 
次 声 出力 端子 ( 白 ) を ケー ブル で 接続 し ます 。 
テー プ に デー タ の セー ブ ( 保 存 ) を する 場合 、CMT 入 出力 端子 と デ デ ー タ レコーダ の 
音声 入力 端子 ( 赤 ) を ケー ブル で 接続 し ます 。 


い ( 】 / / 
Nm の アノ / 


ィング ググ ZZZ77777777 の | | _our IN | 


アン ーー NN 
、 ジ 
トバ 


【 映像 出 カ 音声 由 カ 入出 / 


3 電源 を 入れ て 、BASIC か ら コ マン ド を 入力 する 
電源 を 入れ 、MSX-BASIC の 初期 画面 が 表示 され た ら 、CLOAD コ マン ド で デー 
タタ を 読み 込ん で くだ さい 。 ソ フト ウェ ア に よっ て は 起動 時 に 他 の コマ ンド を 入力 す 
る も の が あり ます の で 、 ソ フト ウェ ア の マニ ュ ア ル を ご 参照 くだ さい 
な お 、 テ ー プ 制御 用 の リモ ー ト 端子 は あり ませ ん の で テー プ の 再生 停止 な どの 
制御 は 手動 で 行っ て くだ さい 。 ま た 、BASIC の MOTOR 命 令 は 無効 と な り ま す 。 
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145 SD/MMC カ ー ド を 使う 


SD/MMC カ ー ド を フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク と 同様 に 使用 する こと が で きま す 。 以 下 の 手順 で ご 使用 く 
だ さい 。 


1 1 チッ プ MSX で 使用 可能 な SD/MMC カ ー ド 


1 チッ プ MSX で は 、 容 量 GGB ま で の SD/MMC カ ー ド を 使用 する こと が で きま す 。 
SD カー ド の 書き 込み 禁止 スイ ッ チ に は 対応 し て いま せん 。 (常に 書き 込み 許可 ) 


2 SD/MMC カ ー ド ドラ イブ 機能 を 有効 に する 
電源 を 切っ た 状態 で 、 本 体 底部 の DIP ス イッ チ 「5 番 ] を ON に し ます 。 


3③ SD/MMC カ ー ド を 利用 する 前 に 
SD/MMC カ ー ド は 、 通 常 購入 時 の 状態 の まま で 使用 し て くだ さい 。 
Windows パ ソコ ン や デジ タル カメ ラ な ど で フ ォ ー マ ッ ト を 行う と 、 読 み 書き で 
き な く な っ た り 、 速 度 が 遅く な る 場合 が あり ます 。(… 820 ペー ジ ) 


4 SD/MMC カ ー ド を 1 チッ プ MSX に 挿入 する 


SD/MMC カ ー ド を 本 体 前 面 の SD/MMC カ ー ド スロ ッ ト に 挿し 込み ます 。 カ ー 
ド は 「 カ チッ ]」 と 音 が する まで 確実 に 押し 込ん で くだ さい 。 


品 BASIC か ら SD/MMC カ ー ド を 操作 する 
1 チッ プ MSX の 電源 を 入れ る と 、MSX-BASIC の 初期 画面 に な り ま す 。BASIC 
命令 (FILES/SAVE/LOAD な ど ) で 、SD/MMC カ ー ド 内 の ファ イル 操作 を 行う こ 
と が で きま す 。 
SD/MMC カ ー ド は 、 通 常人 ドラ イブ と し て 認識 され ます 。 外 付 FD ドラ イブ を 接 
続 し て いる と き は 、FD が A ド ライ ブ 、SD/MMC カ ー ド が CO ドラ イブ と な り ま す 。 
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4-5 SD/MMC カ ー ド を 使う 


6 MSX-D0S ら を 使う 


SD/MMC カ ー ド に 「MSXDOS2.SYS] 「COMMAND2.COM] 「AUTOEXEC.BAT] 
を コピ ー し て 起動 し ます 。 こ れ ら の ファ イル は 、 付属 CHROMD「\MSX_DOS2 \FAT 
16] フォ ル ダ 内 に 収録 し て いま す 。 


※MSX-DOS(] ) は 大 容量 の SD/MMC カ ー ド に 対応 し て いま せん 。 1 6MB 以 下 の SD/MMC 
カー ド を 使用 する か 、 ら DD の ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 割り 当て て ご 使用 くだ さい 。(… 
15 ペ ー ジ ) 


7 SD/MMC カ ー ド を 1 チッ プ MSX か ら 抜 く 闘 


SD/MMC カ ー ド を SD/MMC カー ドス ロッ ト か ら 抜 く 時 に は 、SD/MMC カ ー ド 
を も う 一 度 「 カ チッ 」 と 音 が する まで 奥 に 押し 込ん で か ら 抜 いて くだ さい 


8 DIP ス イッ チ の 設定 を 戻す 


SD/MMC カ ー ド ドラ イブ を 使用 し な い 場合 は 、 本 体 底部 の DIP ス イッ チ 「5 番 」 
を OFF に 戻し て くだ さい 


上 : 注意 事項 


SD/MMC カ ー ド へ の アク セス 中 は 、 電 源 ラ ンプ が 点 減 し ます 。 ア クセ ス 中 に 電 
を 切っ た り 、SD/MMC カ ー ド を 抜く と 、 カ ー ド の 破損 ・ デ 28 れ が め り ます 
カー ド の 抜き 挿し の 際 は 、 電 源 ラ ンプ が 京 滅 し て いな いこ と を 確認 し て くだ さ 
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46 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 使う 


フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 1 枚 の 内 容 を その まま ひと つの ファ イル に 置き か えた も の を 「 デ ィ ス クイ メ 
ー ジ ファ イル 」 と 呼び ます 。 
ここ で は 具体 的 な 操作 例 で 、 デ ィ ス クイ メー ジフ ァイル の 使い 方 を 説明 し ます 。 


1 SD/MMC カ ー ド へ ファ イル を コピ ー す る 


SD/MMC カ ー ド に 「MSXDOS2.SYS」 「COMMAND2.COM」「AUTOEXEC.BAT] 
「FDSAVE.COM」 「EP.COM] を コピ ー し ます 。(… 14 ペ ー ジ ) 


2 MSX-DOS ら を 起動 する 


外 付け FD ド ライ ブ を カー トリ ッ ジ スロ ッ ト に 接続 し ます 。( 1 1 ペー ジ ) 

ここ で は まだ フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 挿入 し ませ ん 。 

DIP ス イッ チ 「5 番 ] を ON に し て 、SD/MMC カ ー ド ドラ イブ 機能 を 有効 に し ます 。 
(… 13 ペ ー ジ ) 


③ ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 作成 する 
外 付け FD ド ライ ブ (A :) に フロ ッ ピ ー デ ィ ス ク を 挿入 し 、 以 下 の コ マン ド を 実行 し ます 。 
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4-6 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 使う 
g 枚 組 以上 の ソフ ト の ディ スク イメ ー ジ 作成 


4 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 作成 する 


ら 枚 組 以上 の ソフ トウ ェ ア の 場合 、 以 下 の よ うに 続け こ イ メー ジフ ァイル を 作成 
し ます 。 


5 作成 され た ディ スク イメ ー ジ を 確認 する 
DIR コ マン ド を 実行 する と 、 作 成 さ れ た イメ ー ジ ファ イル を 確認 する こと が で き 
ます 。 


h ロ ョ = ho 中 ョ m 


以上 で ディ スク イメ ー ジ の 作成 は 終了 で す 。 以 降 の 作業 で は 外 付け FD ド ライ ブ は 必 
要 あ り ま せん 。 電 源 を 切り 、 取 り 外 し て くだ さい 。 
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4-6 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 使う 


6 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 使用 する 
EP.COM を 以下 の よう に 実行 し 、 デ ィ ス クイ メー ジ を ドラ イブ に 割り 当て ます 。 
/B オ プシ ョ ン は 指定 し た ファ イル が 起動 (Boot や 用 で ある こと 、/H オ プシ ョ ン 
は ドラ イブ 割り 当て 後に ソフ トウ ェ ア リ セ ッ ト を 行う こと を 意味 し て いま す 。 


0 番 に 「NV32A.DSK」 、] 番 に 「NV32B.DSK」 が 割り 当て られ た こと が 表示 され 
た 後 、 ソ フト ウェ アリ セッ ト が 掛か り 、0 番 の ディ スク イメ ー ジ (NV32A.DSK) か ら ソ フ 
ト が 起動 し ます 。 


ディ スク イメ ー ジ ファ イル の 交換 


1 番 の ディ スク イメ ー ジ (NV32B.DSK) へ の 交換 は 、 以 下 の キ ー 操 作 で 行う こと が で き 
ます 。 


・ [か な ] キ ー を 押し た まま ディ スク アク セス を 行う 。 
・ CAPS ラ ンプ が 点滅 し た ら [ か な ] キ ー を 李 す 。 
キー を 押す 。 (1 番 の ディ スク イメ ー ジ を 選択 ) 
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4-6 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 使う 


目 注意 事項 


ディ スク イメ ー ジ ファ イル は SD/MMC カ ー ド の 連続 し た ディ スク 領域 上 に 存在 す 
る 必要 が あり ます 。 フ ァイル が 断片 化 さ れ て いる 場合 に は 、EP.COM の 実行 時 に 
lillegal FAT Chain!] と いう エラ ー メ ッ セ ー ジ が 表示 され ます 。 

通常 、 フ ォ ー マ ッ ト 直 後 の SD7MMC カ ー ド で ファ イル を 削除 せ ず に 追加 し て いけ ば 必ず 連続 し 
た 領域 に 書き 込ま れ ま す 。 デ ィ ス クイ メー ジ 専 用 の SD/MMC カ ー ド を ご 用 意 さ れる こと を 推奨 
し ます 。 


7 ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 編集 する 
B ド ライ ブ に ディ スク イメ ー ジ ファ イル を 割り 当て る こと で 、 デ ィ ス ク 内 部 の 編 
示 を 行う こと が で きま す 。 


Mg 


。 Thahnk ロロ u。 識 


上 記 の コマ ンド を 実行 し た 上 で B ド ライ ブ 上 に ある ファ イル の 編集 を 行う と 、 そ の 結果 が デ 
ィ ス クイ メー ジフ ァイル に 反映 され ます 。 
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_ 民 還 困っ つた と き に は 


1 チッ プ MSX を ご 使用 に な る うえ で お 困り の こと が あり まし た ら 、 サ ポー ト 宛 に ご 
相談 され る 前 に まず 以下 の 項目 を ご 確認 くだ さい 。 


Q. 電 源 が 入ら な い 陣 AC ア ダブ タ が 正しく 接続 され て いま すか ? 


Q. 電 源 は 入る が 、 画 ルレ ・ テ レビ と の 接続 は 正しく 行わ れ て いま すか ? 
面 が 表示 され な い ー1 チ ッ プ MSX の 映像 出力 端子 テレ ビ の 映像 入力 端子 と も に 

黄色 の 端子 と な り ま す 。 

・ ケ ー ブ ル が 断線 し て いま せん か ? 

・ ス テー タス ラン プ は 正常 に 動作 し て いま すか ? 
ー つ 正常 で あれ ば 、 左 右 を 往復 する よう に 光り ます 。 異 常 の 際 は 、 
お 手数 で す が サ ポー ト ま で ご 連絡 くだ さい 。 

・ 一 部 の VGA 用 モニ タ で は 正常 に 表示 され な いこ と が あり ま 
す 。 そ の 際 は 、8 映 像 出力 また は 映像 出力 を ご 利用 くだ さい 。 

・[PrintScreen](Prtsc) キ ー を 何 回 か 押し て みて くだ さい 。 
っ DIP ス イッ チ 「1 番 」 と 「2 番 」 で 設定 で きる 4 つの 画面 出力 
モー ド が 順次 切り 替わり ます の で 、 い ずれ か で 画面 が 表示 され 
た 場合 に は ハー ド の 異常 で は あり ませ ん 。 改 め て DIP ス イッ チ 
の 設定 を ご 確認 くだ さい 。(22 ペ ー ジ ) 


Q. キ ー ボ ー ド の 入力 ルレ ・ お 使い の キー ボー ド は PS/2 端 子 に 接続 され て いま すか ? 

が うま く で き な い ー 本 体 前 面 の 拡張 端子 (形状 は USB 端 子 ) は 現状 で は 使う こと 
が で きま せん 。 

・ お 使い の キー ボー ド は 特殊 な 仕様 の も の で は あり ませ ん か ? 


ー1 チ ッ プ MSX は 、 標 準 的 な 日 本 語 ボー ド (106/1098 
キー) ま た は 英語 キー ボー ド (101/104 キ ー) に 対応 し て いま 


す 。 そ れ 以 外 の キー ボー ド で は 一 部 入力 で き を ない キー が 存在 す 
る 可能 性 が あり ます の で ご 容赦 くだ さい 。 な お 、 テ ン キ ー は 
NumLock の 状態 に 関わ ら ず テン キー と し て 認識 され ます 。 
・DIP ス イッ チ 「24 番 」 の 設定 を 確認 し て くだ さい 。( ら 2 ペー ジ ) 
・PS/ ら キー ボー ド の 仕様 上 、 複 数 の キー を 同時 に 押し た 際 
に 、 入 力 が 正常 に 認識 され な いこ と が あり ます 。 
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5 困っ た と き に は 


Q.ROM カ ー ト リッ 2 ・HOM カ ー ト リッ ジ が 汚れ て いま せん か ? 
ジ ガ が 起動 し な い ー カ ー ト リッ ジ の クリ ー ニ ング を する と 動作 する 場合 が あり ま 

相 。( に >) ページ) 

・[Shift] キ ー を 押し な が ら 電 源 を 入れ て みて くだ さい 。 デ ィ 

スク 用 の ワー クエ リア が 解放 され る こと に よっ て 、 動 作 する 

ROM カ ー ト リッ ジ も 存在 し ます 。 

・DIP ス イッ チ 「7 番 ] や 「8 番 ] が ODN に な っ て いま せん か が ? 
ー ON の 状態 の と き は カー トリ ッ ジ スロ ッ ト ら は 無効 に な り 
egj。 (2g9 ペ ー ジ /) 


G。 ク ロッ ウッ ピ ニー デ ティス 2 ・ フ ロッ ピー ディ スク の 内 容 が 壊れ て いま せん か ? 
ク の ソフ トウ ェ ア ・ ソ フト ウェ ア は MSX、 ま た は MSX ら 規格 に 対応 する も の 
が 動作 し な い で すか ? 
ー1 チ ッ プ MSX は MSX ら 規格 に 準拠 し た ハー ドウ ェ ア で す 。 そ 
の た め 、MSX2 二 も し く は MSXturboHR 規 格 で 作成 され た プ 
グラ ム は 正常 に 動作 し ませ ん の で ご 注意 くだ さい 。 


Q.SD/MMC カ ー ド ・D1P ス イッ チ 「5 番 ] を ODN に し て いま すか ? 
が 正常 に 動作 し な 2 つ 購 入 時 は OFF と な っ て いま す の で 、 使 用 する 場合 は ODN に し 
い で く 問 きい 0。 (ご 2 る 2 ペー タダ) 

・ 大 容量 の SD/MMC カ ー ド を 使用 し て いま せん か ? 
っ ら 6GB を 超え る SD/MMC カ ー ド に は 対応 し て いま せん 。 

・ フ ォ ー マ ッ ト は 正しく 行わ れ て いま すか ? 
っ 松下 電器 産業 株 式 会 社 が 公開 し て いる ツー ル 「S D メ モリ カ 
王 ド ラ ョ ー マ ツ ドジ ツラ ドウ 5m | で アラ ォ ー マ ツ w ド 総 条 う と 羽 
作 す る 場合 が あり ます 。 
隊 湯 火 往 旧 六 三 ドー マツ ドジ ツジ ドウ sg み 川 謀 MIR の UMSIL 
5 ダラ 回 王 Re の る で 0 ぐ ぐ Sg 
http://Dpanasonic.jD/SUDDOrt/audio/Sd/dOwnload/sd f 
ormatter.html 
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5 困っ た と き に は 


Q. ジ ョ イス ティ ッ ク 
(ジョ イ パ ッ ド ) が 
動作 し な い 


Q. 音 が 出 な い 、 音 量 
が 小さ い 、 異 音 が 
出る 
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・ MSX 規 格 の ジョ イス ティ ッ ク ( ジ ョ イ パ ッ ド ) が 接続 され 
て いま すか ? 
ー セ ガマ ー ク 四 や メガ ドラ イブ 用 の ジ ョ イ パ ッ ド は 端子 の 形 は 
同じ で す が 内 部 の 配線 が 異な っ て いる た め 正常 に 動作 し ませ 
ん 。 


・CMT 入 出力 端子 を テレ ビ の 音声 入力 端子 に 接続 し て いま 
せん か ? 
っ CMT 入 出力 端子 は 、 標準 で は デー タレ コー ダ の 接続 端子 に な っ て 
いま す 。D IP スイ ッ チ 「3 番 |] を ON に する こと で 、 音 声 出力 端子 
( 赤 ) に 切り 替え る こと も 可能 で す 。 (22 ペー ジ ) 
な お 、S CC な どの 外 付 け 音 源 を お 使い の 場合 、 外 付 音源 の 音声 
は 音声 出力 端子 ( 白 ) か ら の み の 出 力 と な り ま す の で ご 注意 くだ さ 
い 。 
・DIP ス イッ チ 「6 番 ] が ON に な っ て いま せん か ? 
つ 外 付 音源 の 音程 が 高く な る 場合 が あめ あり ます の で 、0FF の 状態 で 
ご 使用 くだ さい 。 (一 82 ペー ジ ) 


| 軸 R1 DIP ス イッ チ の 設定 


還 
中 析 則 間 導 記 10= VGA 出 力 (31 KHz) 

1 1= VOA 出 力 (31 KHz 高 箇 度 ) 
5 | SD/MMC カ ー ド の 有効 / 無 交 ー 20 
6 | リザ ー ブ (常時 OFF で 使用 ) 
7 | リザ ー ブ (常時 OFF で 使用 ) 
ECR 計 EE 生計 カー トリ ッ ジ スロ ッ ト ら は 無効 
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付属 CD-ROM の 内 容 に つい て 


開発 環境 は CD-ROM 収 録 時 点 の バー ジョ ン か ら ア ッ プ グレ ー ド され て いる 可能 
性 が あり ます 。 日 本 アル テラ 株 式 会 社 Web サ イト 及び 、 各 ソフ トウ ェ ア 開 発 元 の サ 
イト に て 最新 版 を 確認 の うえ ご 使用 くだ さい 。 

また 、CD-ROM に は ソフ トウ ェ ア 等 の 使用 方 法 及 び 、 ラ イセ ンス に 関す る 利用 許 
諸 に 関し て の 文章 が 収録 され て いま す 。 そ れ ら を 良く 読み 、 ご 理解 いた だ いた 上 で 
1 チッ プ MSX 及 び 、CD-ROM を ご 利用 くだ さい 。 


日 本 アル テラ 株 式 会 社 W e D サ イト ・・・・・・・・ http://www.altera.CO.jp/ 


資料 2 
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資料 3 


仕様 


有 MSX ら 規格 と 1 チッ プ MSX の 比較 


項目 MSX ら 規格 1 チップ MSX 仕 様 
CPU Z80(3.58MH2) Z80 互換 (3.58MH2Z) 
VDP V9g938 V9938 互換 
メイ ン RAM | 64KB 以上 1024KB 
VRAM 64KB 以上 128KB 

PSG PSG 互換 音源 
音源 FM 音源 (オプション ) OPLL 互換 音源 
拡張 WAVE 音源 
メイ ン ROM 32KB メイ ン ROM 32KB 
サブ ROM 1 6KB サブ ROM 16KB 
BIOS MSX-MUSIC 16KB( オプ ショ ン ) | MSX-MUSIC 16KB 
ディ スク ROM 64KB 
漢字 ROM(JIS 第 1 水準 ) 128KB 
Clock IC あり な し 


| 1 チッ プ MSX 本 体 の 仕様 


ALTERA Cyclone チッ プ 
EP1C15Q ら 40C8 (16K Logic ElementS) 


FPGA 


コン フィ グレ ーション ROM ALTERA EPCS4 4MDbit FLASH_HOM 


RAM SDRAM 256MDbit (6G4MbittX4bank PC1393) 
AZ タプ 多 入力 100-240V / 出力 DC5V 2.5A 

寸法 135mm( 幅 )xX 156mm( 興 行 )X36mm( 高 さ ) 
重量 31 1g(AC ア ダ プ タ 含 まず ) 
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| 保証 規定 と ユー ザー サポ ー ト 


保証 に つい て 


本 製品 の 保証 期間 は 、8007 年 6 月 30 日 まで と させ て いた だ きま す 。 

保証 期間 内 に お いて 、 ユ ー ザ ー の 責 に よら な い 故 障 が 発生 し まし た と き に は 、 無 償 に て 修 
理 も し く は 同等 製品 へ の 交換 を させ て いた だ きま す 。 保 証 期 間 終了 後 は 有償 で の 対応 と さ 
せ て いた だ きま す 。 

故障 ・ 初 期 不 良 等 の ご 相談 に つき まし て は 、 下 記 の アド レス まで メー ル で お 願い いた し ま 
す 。 


株 式 会 社 D4 エ ンタ ー プ ライ ズ 1 チッ プ MSX サ ポー ト ・・・msx_support@d4e.cO.jp 


最新 情報 の 公開 に つい て 
1 チッ プ MSX の 最新 情報 に つき まし て は 、 以 下 の Web サ イト に て 告知 を 行い ます 。 お 使い 
に な る 前 に 、 目 を 通さ れる こと を お 勧め し ます 。 


株 式 会 社 D4 エ ンタ ー プ ライ ズ ベ ・・・・・・ ト トト トッ ッッ http://www.d4e.CO.jp/ 
MSX ア ソシエ ーション 本 に トゥ トゥ トゥ トゥ トゥ に ゥ に ゥ に ゥ に ゥ に ゥ に ゥ に に http://Www.mSxa.0rg/ 


FPGA の 書き 換え に つい て 


1 チッ プ MSX は 、 プ ログ ラム に よっ て 回 路 の 書き 換え が で きる FPGA チッ プ を 搭載 し て お 
り 、 書 き 換 え に よ っ て 機能 の 追加 ・ 変 更 を 行っ た り 、MSX 以 外 の ハー ドウ ェ ア と し て 使う 
こと も 可能 で す 。 

万 一 書き 換え に 失敗 し て 1 チッ プ MSX が 動作 し な く な っ た 場合 は 、 手 数 料 1000 円 送料 
実費 は ご 負担 と な か り ま す ) に て 復旧 サー ビス を 行い ます 。 

詳細 は msx_support@d4e.co.jp ま で メー ル に て お 問い 合わ せく だ さい 。 

具体 的 な FPGA の 書き 換え 方 法 は 、1 チ ッ プ MSX の バー ジョ ン ア ッ プ が あっ た 際 に Web 
サイ ト に て 案内 させ て 頂き ます 。 


1] チップ MSX ユ ー ザ ー ズ マニ ュ ア ル 
編集 : MSX ア ソシエ ーション 

発行 : 株 式 会 社 D4 エ ンタ ー プ ライ ズ 
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TEL: 03-3518-6886 ン FAX: 03-3518-6887 
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